BOLESŁAW DROZD 


b. dyr. Banku, odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości 


przeżywszy lat 80, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 24 września 195% r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele na cmentarzu rakowickim 
w czwartek dnia 26-go b. m. o godzinie 123% po czym nastąpi eksportacja zwłok na miejsce 
wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


synowie, synowe i wnuczki. 
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